FEST KINGS GATA 



Nr. 3 Klasse C 

11 G 
13 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Fes tnings gata 


nr, 3 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Gran , Arne 

80 000 Areal tomt 23>* 

Bolig 


bygninger l^? m 1 


Oppfart 


tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 




AWTAT7 


Byggherre 
Arkitekt 






Op pr. bruk 


Plantype 








Hovedmål 






Etasjer ' 3 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein, hel. 
Pusset tegl, matt 

Va lm tale 




Kjeller 

Under hele huset 



Ekslener 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Jugend*fasade m. rik profilering, to og trefags 
T-post vinduer m, pus somr amming, horisontalbånd under 
vinduer, kraftig gesims m. buede kobbhus. 
-^Jugend detaljer 



Ombygging 



1902 Bebygg, anm. 



Tegninger, oppmålinger 







Ønske 1 i ge f 0 rand rin ger 




Omgivelser 




Positive — - TB * 




VedlikeholdstNstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Ar k itektu r v ur d åring 
Miljøvurdering 




Prioritering C 




Dato 1.6,1975 

Sign J.T, «■■■^^ « 



Gate 



Festningsgata 



nr 3 



IL 



Eldfe bilder 



Fote 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
f Of bevaring? 



Fremtidig* plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

D All MA 1 KB A 

oetegneise 


Fe s tnings g t . nr. 1 1 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Pedersen , Kristian 
1 30 000 Areal temt 58 1 m\ bygninger 

Bolig 


m 7 


Oppført 


tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AWTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Planlype 






Hovedmål 




Etasjer 3 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Hel* 
Pusset mur 


Kjeller I 

Under hele huset 


Tak 


Valmtak. Skifer. Kobbhus 




Eksterier 
Interiør 


Pussfasade m. profilerte hor, bånd under vinduer. 
Profilert trelign. vindus omramming in. bue over 2. 
etg. vinduer, To og trefags T-pos tvinduer * 


Gardsplass, 
Uthus 


Grus . Mørk 




Ombygging 

1903 
1962 

1963 
1966 


Oppf. 3. etg. murbygn. 
Dusj.innr. i 3, etg. 
Seks kobbhus oppf. 
Dusj i 2 . etg. 




Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark i t e k t u rvu rde ri ng 
Miljevurdermg 

Prioritering 



B 
C 

c 



Dato 
Sign 



1 .6.75 

JT 



Gat* Festningsgt « 


nr. 1 1 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

* 






Kilder 


Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Festningsgata nr* 13 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Moflag, Olav 

12 CP 00 Aroal tomt 5 5 1 1 * 1 * bygninger 
Bolig 


rn' 

■ 


Oppfart jj 


tidligst senest 


omkring 


KJtNT 

Siste brann 


Tidligere branner 


AhTATT 


Byggherre 

A r L- ftALt 

ATKI leKl 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 3 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel 

Pusset mur, grovpuss 1. et. 


Kjeller 


Tak 


Sal tak, skifer, snofanger av 
smijern 


Under hele huset 


Eksteriør Symmetrisk, rikt utstyrt pussfasade. Hor. band under 
vinduer. Teglstensf orband s. vindusomramming. T-post 
vinduer m. hele rutert Nydelig malt. 

Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 


Buet portgang, sementert gardsplass, mørk. 
Skur 


Ombygging 


1903 Oppf. tre et. murbygn. 

1904 Kvi s tvære Is er innredet 




Tegninger, oppmålinger 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 






Vedlikeholds tilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A 
Miljevurdermg A 






Prioritering q 




■ 


Dato 1.6.1975 

Sign J.T. 



i Gate Fes tningsgata 




nr. 1 3 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 

■ 


Kilder 








Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-* personalhistorie 








Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 









Fremtidig* plener 



